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dont il s'agit. Il est aisé tic voir que, pour obtenir la puissance r de la substitution donnée, il suffira de remplacer chaque indice du polygone par celui qui, le premier, vient prendre sa place après avoir passé sur un nombre de cotés égal à /% lorsqu'on fait tourner le polygone d'orient en occident.^ Si l'on veut obtenir de cette manière une substitution identique, il faudra supposer r égal a/? ou à un multiple de/?; car chaque indice ne peut revenir à sa place primitive qu'après avoir fait une ou plusieurs fois le tour du polygone. Il suit de là que le degré de la substitution donnée est égal à p. J'appellerai polygone indicatif ou cercle indicatif le polygone ou cercle formé par les indices compris dans cette substitution et je la désignerai elle-même sous le nom de substitution circulaire. Pour qu'une substitution soit circulaire, il suffît que, après l'avoir réduite à sa plus simple expression, on puisse passer en revue tous les indices qu'elle comprend, en comparant deux à deux les indices qui se correspondent dans les deux termes. Le degré d'une substitution circulaire est toujours égal au nombre des indices qu'elle renferme.
Soit
a    (3    y    ô    . . .     Ç    YÎ
(3    y    o    e    ...     Y]    a
une substitution circulaire du degré/;;
(3    y    o     s     ...     YJ    a y    a    (3    ô    ...     Ç    YÏ
sera encore une substitution circulaire du degré/?, et, comme elle est contiguë à la première, ces deux substitutions opérées successivement seront équivalentes à la substitution unique
a   (3
Si donc les deux premières substitutions ne changent pas la valeur K, de la fonction K, cette valeur ne sera pas non plus changée par la sub-ons circulaires du troisième degré.
